DAM CZEZOWSKI 


mgr inżynier, docent Akademii Górniczo-Hutniczej, kierownik 


Zakładu Odkrywkowej Eksploatacji Złóż AGH w Krakowie 


zmarł dnia 5. lipca 1957 r. w Krościeńku n/Dunajcem 


W zmarłym tracimy oddanego pracownika, zamilowanego : 
Pedagoga i Wychowawce młodzieży oraz zacnego Kolege 


= Rektor i Senat . 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie 


` REEMTEŚLNICZA -SPOŁDZIELNIA PRACY 
| STOLARZY j PRACOW. POGRZEBOWYCH. 
: Zaktad, Nr 1 zo. u. 
| Kraków. pl. Szczepański 2 — Tel. 555-67 
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